Dr. Wiktor Stankiewicz 


przeżywszy lat 62, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 17-go kwietnia 1938 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 1 przy ulicy Andrzeja Potockiego na dworzec kolejowy w celu przewiezienia 
do Oświęcimia nastąpi we Środę dnia 19-go b. m. o godzinie 4-tej po południu. 
Nabożeństwo żałobne przy zwłokach w kościele parafjalnym w Oświęcimiu odprawione zostanie we czwartek 
dnia 20-go b. m. o godzinie 10-tej rano, poczem nastąpi eksportacja do grobu rodzinnego. 


Na te smutne obrzędy stroskana żona i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 21-go b. m. o godzinie 8', rano w kościele św. Krzyża w Krakowie. 
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